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z. 1923 O-17/2264 — 500 egz. 


Ordynacja usług telefonicznych w Zakładzie — „Apator” — w Toruniu 


W 


Usługi telefoniczne służą bezpośrednim kontaktom w sprawach związanych z dzia- 

łalnością zakładu. 

Pracownik zakładu zobowiązany jest dó korzystania z usług telefonicznych przed 

zastosowaniem innych rodzajów i form kontaktowych z jednostkami organizacyj- 

nymi na terenie zakładu jak również na Zewnątrz. 

Korzystanie z usług telefonicznych dla celów prywatnych może mieć miejsce w spra- 

wach pilnych i tylko za zgodą kierownika właściwej komórki organizacyjnej, przy 

czym rozmowy zamiejscowe są odpłatne wg obowiązującej taryfy. Każda komórka 

organizacyjna prowadzi rejestr usług telefonicznych w sprawach prywatnych, 

Rozróżnia się następujące rodzaje rozmów międzymiastowych: zwykła, pilna, bły- 

skawiczna, abonowana, konferencyjna i radiofoniczna. Pracownik uprawniony jest 

do korzystania z rozmów zwykłych natomiast inne rodzaje wymagają uprzedniej 

zgody Dyrektora za pośrednictwem Sekretariatu DN. 

Łączenie telefoniczne z aparatami wewnętrznymi odbywa się przez wykręcenie wła- 

ściwego numeru. 

Wewnętrzny kontakt z centralą telefoniczną zakładu odbywa się przez wykręcenie 

numerów 555 względnie 556. 

Nawiązanie kontaktów dla rozmów zewnętrznych może być dokonane przez: 

a) wykrecenie , 0" z aparatów posiadających bezpośrednie łącza, 

b) za pośrednictwem centrali telefonicznej zakładu przez posiadaczy pozostałych 
aparatów. 

Połączenie międzymiastowe może uzyskać posiadacz aparatu wewnętrznego: 


" 


a następnie wykrę- 


a) po dopełnieniu czynności wymienionych w p-cie 6 ,,a" i „b 

ceniu numerów: 

05 do Bydgoszczy 

02 do Warszawy 

b) tylko za pośrednictwem centrali telefonicznej zakładu do innych miejscowości 
w kraju, przy czym zamawiający takie połączenie podaje numer telefonu adre- 
sata, z zachowaniem wymogów określonych w punktach 1 do 4. 

8. Połączenie telefoniczne z zewnątrz z właściwym numerem wewnętrznym można uzy- 

skać: 

a) z miasta i miejscowości posiadających automatyczne połączenie z Toruniem 
przez wykręcenie numeru wywoławczego 39, a następnie żądanego numeru we- 
wnętrznego, przy czym informacji o numerach wewnętrznych udziela nr 39-911 
(*39-011); 

b) z innych miejscowości za pośrednictwem centrali telefonicznej zakładu nr 300-31 
do 35 lub *39-011. I 

Użytkowanie telefonów bezpośrednich łączności telekomunikacyjnych odbywa sie 

na zasadzie ordynacji Ministerstwa Pocztowego i Telekomunikacji, z uwzględnie- 

niem powyższych przepisów. 

10. Uwagi uzupełniające informacje dotyczące zakładu: 

— nr kodu pocztowego 87-100 

— nr telexu zakładowego 86—402 

— skrytka pocztowa nr 9 U.P. nr 1 4 
— konto bankowe, NBP II Oddział Toruń, nr 220-6-3049. 


Uwaga! Nr telefonów oznaczone gwiazdką (*) podłączone zostaną do dnia 15 XI 1973 r. 


o 


Pomorskie Zakłady Wytwórcze 
Aparatury Niskiego Napięcia 
„APATOR“ 


w Toruniu 


Symbol 


Nazwa abonenta 


Nr telefonu 


DN 


NKJ 


Dyrektor Naczelny (miejski) 
(wewnętrzny) 


Dział Kontroli Jakości 
Kierownik 

Wydział techniczny 
Wydział inspek. kontroli 
Kierownik Laboratorium chemicznego 
Laboratorium fizyko-chemiczne 
Wydział odbioru wyrobów gotowych 
Kontrola dostaw 

Stacja prób aparatów specjalnych 
Wypożyczalnia narzędzi pomiarowych 
Okresowa kontrola sprawdzianu 
Stacja prób szaf obrabiarkowych 
Stacja prób stacji transformatorowych 
Stacja prób dynamicznych 

Stacja prób aparatury górniczej 

Izba pomiarów 

Kontrola dostaw Hala — 10C 


318-49 
271 


371 
285 
565 
560 
466 
447 
450 
416 
611 
604 
491 
573 
620 
505 
592 


Symbol 


abonenta 


Nazwa 


Nr 


telefonu 


NKS 


KSZ 
KSS 


NON 


Dział Osobowy i Szkolenia 
Kierownik 

Z-ca Kierownika Działu 

Referat Szkolenia 

Dział Obsługi Normatywno-Prawnej 
Kierownik 

Sekretariaty 

Radca prawny 

Dział Zabezpieczenia Z-du Oddział I 
Kierownik 

Tajna Kancelaria 

Zakładowy Oddział Samoobrony 
Główny Inżynier 

Kierownik zmiany 

Telex 


254 
820 


646 


260 


271 
387 
202 
260 


374 


376 


291, 292 


387, 
50 


312 


344 


293 


Symbol Nazwa abonenta Nr telefonu 


TMP Z-ca Gł. Inżyniera d/s zabezp. mocy produkcyjnej 360 
MPZ Zesp. projekt. d/s zabezpieczenia mocy produkcyjnej 320 
Sekcja zabezpieczenia mocy produkcyjnej 669 
MPE Dział Gospodarki Energetycznej 
Kierownik 888 
PEE Oddział Elektyryczny 282 
PEC Oddział Cieplno-Wodny 282 
PEM Referat nadzoru i dokument. techn. 282 
Warsztat Elektryczny 288 
Dyżurny Elektryk HALA — A 280 
Dyżurny Elektryk HALA — 10 798 
Centrala telefoniczna naprawa 210 
Stacja sprężarek 586 
Kotłownia 559 
Warsztat hydrauliczny 558 
Naprawa maszyn liczących 759 
MPR MPI Dział Inwestycji 
Kierownik 448, 231 
MPW Oddział wykonania inwestycji 627 


s 


telefonu 


MPI 


MPP 
MPR 


PRN 
PRB 
PRW 


TK 


KRO 
KAS 
KRT 


Inspektor do spraw doki 


Sekcja planowania inwest! 
Komendant Straży P-poż. 
Dział Gospodarki Remontowej 
Główny Mechanik 

Sekcja planowania i nadzoru maszyn 
Zespół remontowo-budowlany 
Wydział remontowy 

Ślusarze remontowi HALA — A 
Slusarze remontowi HALA 10 
Stolarnia 


Warsztat nar 


rawy obrabiarek 

Konstruktorzy 

Smarownicy 

Dział Konstrukcyjny 

Kierownik 

Sekcja konstrukcyjna rozdzielni okapturzonych 
Sekcja konstrukcyjna aparatury seryjnej i specjalnej 


Zespół planowania i rozwoju postępu technicznego 
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Symbol Nazwa abonenta Nr 
KWP Zespół wynalazczości 422 
Rzeczoznawca patentowy 825 
TB Dział BHP 
Kierownik 381 
TWS Warsztaty szkolne 554 
TGN Dział Gospodarki Narzędziowej 
Kierownik 393 
GNB jiuro Gospodarki Narzędziowej 574 
Referat administracyjny 574 
Sekcja planowania i statystyki 574 
Sekcja gospodarki narzędziowej 596 
Sekcja przygotowania technologicznego 574 
GNP Oddział produkcji narzędziowej 415 
Hartownia *612 
KJ Kontrola jakości 592 
PWO Planowanie wewnątrz oddziału 574 
POR Obróbka ręczna 608 
POM Obróbka mechaniczna 415 
PWP Naprawa i wykonywanie przyrządów i form 716 


Nazwa abonenta 


Nr 


telefonu 


PRP 
GNJ 


gy 


TOT 
TOP 
TOS 
TOZ 
TON 
TOM 
TP 
PSP 
SPJ 
SPK 
SPZ 
SPT 


Rozdzielnia pracy 

Wypozyczalnia narzedzi Nr 2. Hala — A 
Wypożyczalnia narzędzi Nr 3. Hala — B 
Wypożyczalnia narzędzi Nr 8. Hala — 10 


Dział Technologiczny 

Kierownik 

Sekcja obsługi technologicznej wydziału 
Sekcja opracowania pomocy warsztatowych 
Zespół opracowania procesów produkcji , S" 
Zespół prowadzenia zmian 

Sekcja normowania i metod pracy 

Referat normat. materiałowych 

Szef Produkcji 

Biuro Przygotowania Produkcji 

Sekcja Planowania produkcji jednostkowej 
Sekcja kooperacji 

Sekcja kontroli zabezpieczenia materiałowego 
Transport międzywydziałowy 

Sekcja analizy planowania 

Magazyn półfabrykatów 


415 
623 
432 
502 


241 
449 
*571 
"571 
*566 
784 
726 


570, < 


637 
421 
236 
783 
644 
635 
616 


Symbol Nazwa abone nta Nr telefonu 
PZS Z-ca Szefa Produkcji 570 
P-10 Wydział Obróbki Powierzchniowej i Tworzyw Sztucznych 

Kierownik 640 
P-11 Referat administracyjny 640 
P-12 Planowanie 577 
P-13 Rozdzielnia pracy 577 
P-14 Galwanizernia IIp 977 e 
P-15 Lakiernia Kierownik 501 

Lakiernia 601 

Nasycalnia cewek HALA — Z 403 
P-16 Bakieliciarnia 643 
P-14 Galwanizernia HALA — A 439 
P-15 Lakiernia — rozdzielnia pracy 428 
P-20 Wydział Produkcji Urządzeń Sterowania Napędów 

Kierownik 258, *752 
P-21 Referat administracyjny 258 
P-22 Planowanie 454 
P-23 Rozdzielnia pracy 792 
P-24 Aparatura górnicza ciężka 484 
P-25 Urządzenia rozdz. sterown. I 484 
12 


r telefonu 


Urządzenia rozdz. sterowni. II 

Rozdzielnie okapturzone 

Biuro mistrzów 

Wydział Aparatury Przeciwwybuchowej, Łącznikowej 
i Dzwigowej 

Kierownik 

Referat administracyjny 

Planowanie 

Rozdzielnia pracy 

Montaż I 

Montaż II 

Magazyn Ip 

Rozdzielnia nawijalni cewek IIp HALA — B 
Wydział Obróbki Wiórowej 

Kierownik 

Referat administracyjny 

Planowanie warsztatowe 

Rozdzielnia pracy 

Obróbka żeliwa 

Obróbka mech. I 
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Obróbka mech. II 
Obróbka mech. III 


Wydział Obróbki Bezwiórowej 
Kierownik 

Referat administracyjny 
Planowanie 

Rozdzielnia pracy 

Prasy 

Obróbka ręczna 

Biuro mistrzów 

Spawalnia 

Oddział Produkcji Małoseryjnej 
Kierownik 

Rozdzielnia 

Obróbka mechaniczna i ręczna 
Montaż 


Wydział Produkcji Obudów Blaszanych i PTK 


Kierownik 
Referat administracyjny 


607 
607 


Nr telefonu 


Symbol Nazwa abonenta Nr telefonu 
P-72 Planowanie wydziatu 648 
P-73 Rozdzielnia pracy 618 
P-74 Obróbka mechaniczna 618 
P-75 Krajalnia 473 
P-76 Montaż mechaniczny obudów blaszanych 
P-80 Wydział Produkcji Obudów Przeciwwybuchowych 

Kierownik 791 
P-81 Referat administracyjny 791 
P-82 Planowanie 753 
P-83 Rozdzielnia pracy 753 
P-84 Obróbka mechaniczna 753 
P-85 Obróbka mechaniczna ROK-6 753 
P-86 Obróbka spawalnicza — ręczna 753 
P-90 Wydział Energoelektroniki 

Kierownik 582 
P-91 Referat administracyjny 582 
P-92 Planowanie wydziału 787 
P-93 Rozdzielnia pracy 787 
P-94 Montownia 610 
P-95 Kierownik dz. Regulacji ukł. tyrystorowych 230 


Syn.bol 


P-95 
P-95 
DH 

HZS 


HI 
HT 


Regulacja i obsługa serwisu 


Regulacja układów tyrystorowych 


Z-ca Dyrektora d/s Administracyjno-Handlowych 
Dział Zaopatrzenia Socjalnego Kierownik 


Biuro zaopatrzenia 


Magazyn odzieżowy i art. piśmiennych 


Szatnia HALA — B 

Hala maszyn do pisania 
Zespół Inwentaryzacji Ciągłej 
Dział Transportu 

Kierownik 

Biuro Transportu 

Garaże i warsztat napraw 
Straż Przemysłowa — Komendant 
Wartownia 

Dział Zaopatrzenia 

Kierownik 

Sekcja aparatury elektrycznej 
Sekcja sprzętu elektrycznego 
Sekcja wyrobów hutniczych 


341, 866 
404, 279, 822 
340, 315 
219, 810 


HZ-4 Sekcja norm. i narzedzi 263, 917 


HZ-5 sekcja wielobranzowa 297, 805 
HZ-6 Sekcja odlewów 42 
ZGE Zespół ekonomiczny 134 
ZGM Zespół magazynów 
Magazyn przyjęć 94 
Magazyn wyprasek 776 
Magazyn elektryczny 509 
Magazyn chemiczny 615 
Magazyn żeliwa 68 
Magazyn Nr 13 Wielobranzowy 634 
Magazyn metali kolorowych 625 
Magazyn śrub 444 
Magazyn stali 578 
Magazyn stali HALA — 10 614 
y Magazyn elektryczny II HALA — 10C 486 


Magazyn złomu 
Magazyn narzędzi 


DE Główny Ekonomista 


Dział Planowania Produkcji Z-du i Kalkulacji Cen 


EZ 


EE 


EE-1 
EE-2 


Kierownik 
Sekcja planowania 
Sekcja kalkulacji cen 


Dział Zbytu Produkcji Krajowej 


Kierownik 
Biuro handlowe 


Ekspedycja 

Kierownik magazynu 
Magazyn wyrobów gotowych 
Dział Zatrudnienia i Płac 
Kierownik 

Dział Eksportu 

Kierownik 

Sekcja realizacji 

Sekcja planowania i statystyki 
Placówka ZPMiAE ,EMA" 


Główny Księgowy 


275, 478 
275, 562, 
529, 755 


395, 595 
959 


Symbol Nazwa abonenta Nr telefonu 
Sekretariat 247 
GM Dział Księgowości Rozrachunkowo-Majątkowej 
Kierownik 247 
GM-1 Sekcja księgowości rozrachunkowej 769, 824 
GM-2 Sekcja księgowości materiałowej 434, 461 
GK Dział Kosztów Własnych 
Kierownik 516 
GK-1 Sekcja ewidencji produkcji 516 
GK-2 Sekcja rozliczeń kosztów własnych 757 
GK-3 Sekcja aktual. kosztu norm. 516 
GF Dział Finansowo-Obrachunkowy 
Kierownik 229 
GF-1 Sekcja rozliczeniowo-płacowa 445, 446 
GF-2 Kasa 229 
GR Rewident Zakładowy 380 
Naprawa maszyn liczących i piszących 759 
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i inne komórki 


I. 


III. 


Komitet Zakładowy 

1 Pierwszy Sekretarz KZ 

2 Sekretarz Organizac. KZ 

3 Sekretarz Ekonomiczny KZ 

4 — Sekretarz Propagandy KZ 

Rada Zakładowa 

1 — Przewodniczący RZ 
Sekretarz RZ 

3 — Sekretarz Ekonomiczny KSR 

Rada Robotnicza 

1 — Przewodniczący RR 

2 — Sekretarz RR 

Zarząd Zakładowy ZMS 

1 — Przewodniczący ZMS 

2 — Sekretarz ZMS 

Organizacje NOT-owskie 


1 — Przewodniczący SIMP-u 


Organa Samorządu Robotniczego PZWANN — „Apator” — w Toruniu 


610, 959 


- 358 


564 


2 — Przewodniczący SEP-u 


3 Przewodniczący PTE 7 


VI. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 


1 Przewodniczacy 374 
2 Pomieszczenie PKZP 398 
VII. Zakładowy Ośrodek Lecznictwa Pracowniczego 
1 — Przychodnia przyzakładowa 267 
2 Gabinet dentystyczny p 273 
3 Gabinet ginekologiczny 268 
4 — Laboratorium Analityczne 915 
5 Punkt I pomocy i gabinet zabiegowy 800 
6 — Lekarze 267, 274, 317 
Apteka 304 
VIII. Zaplecze usługowe 
4 1 — Stołówka 203 
2 Pralnia 569 
3 Radiowezel 633 
4 Szatnia HALA B —.738 
| 5 Punkt biblioteczny Bud. B-1. 701 


Placówka PKS 


Inne jednostki organizacyjne 


I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących 


111. 


1 Dyrektor ZSZ 
2 — Sekretariat ZSZ 
Kierownik Warsztatöw Szkolnych 


a= W 


Księgowość ZSZ 


. Klub Sportowy ,Stal" — Apator: 
1 — Prezes 
2 — Sekretariat 
3 Stadion 
4 Warsztaty 
Klub Robotniczy — Torun, ul. Bydgoska 12 
1 — Kierownik Klubu 
:2 Kierownik Kina , Echo" 
3 Biblioteka Zakładowa 
', Hotel Robotniczy — Toruń, ul. Łukowa 8 


', Ośrodki wypoczynkowe 


1 Portiernia 


233-61 
233-61 


227-69 
227-69 
227-69 


330 


te 


Telefony domowe kierownictwa Zakładu 


di 


N 


— Rowy 26 


1 — OWP Rowy, pow. Słupsk p-ta Objazda 
2 — OWP Miłków, p-ta Miłków k/Karpacza — 321 


3 — OWS Dzikowo, pow. Toruń -— 


Dyrektor Naczelny — inż. Marian Głowacki 

Toruń, ul. Jaroczyńskiego 5 — 224-05 
Pierwszy Z-ca Dyrektora — Główny Inżynier inż. Bogdan Lietz, 

Toruń, ul. Jaworowa 6 — 307-14 
Gł. Ekonomista Z-du — mgr Janusz Ordyniec 

Toruń, ul. Młodzieżowa 14 — 239-95 
Z-ca Dyrektora d/s Adm. Handl. — mgr Zenon Mentlewicz, — 262-88 
Toruń, ul. Zamenhofa 8 

Komendant Zakł. Straży P-poż. -— kapitan Bogdan Ruchała, 


Toruń, ul, Gagarina 120, m. 10 


Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Urządzeń Sterowania Napędów 
w Toruniu 


Symbol 


Nazwa abonenta 


Nr telefonu 


K3 


K4 


Dyrektor OBR 

Sekretariat 

Generalny Konstruktor 

Kierownik Prac. Aparatury Przeciwwybuchowej 
Zespół Konstrukcyjny 

Zespół Konstrukcyjny Trakcji i Transformar. 
Zespół Konstrukcyjny Łączników 

Kier. Prac. Urządzeń Energoelektronicznych 
Zespół Konstrukcyjny Urządzeń Specjalnych 


Zespół Konstrukcyjny Urządzeń Typowych TUN i pochodn. 


Zespół Konstrukcyjny Urządzeń Okrętowych 
Zespół Konstrukcyjny Przemienników 

Zespół Konstrukcyjny Podzespołów Typowych 
Kier. Prac. Urządzeń Sterowniczo-Rozdziel. 
Zespół Konstrukcyjny Urządzeń Sterowniczych 
Zespół Konstr. Urządzeń Rozdzielczo-Regulac. 
Zespół Konstr. Urządzeń Rozdzielczych 

Zespół Sprawdzający 

Archiwum 

Generalny Technolog 


933, 


335 
323 
839 
761 
525 
418 
709 
772 
597 
597 


709, 


709 
323 
639 
588 
572 
626 
632 
241 


335 


703 


Symbol Nazwa abonenta Nr telefonu 


BT1 Kier. Prac. Technologicznej 241 
T-11 Zesp. opr. prac. techn. ogól. slus. 433 
T-11a Zesp. Obr. Plast. 433 
T-12 Zespół Proc. Obudów Górniczych i Spawaln. *624 
E T-13 Zespół Prac. Chem. + Przetw. Tworzyw Sztucznych 449 
T-14 Zespół Norm i Normatywu Czasu 784 
T-15 Zespół Prac.. Mont. Urządzeń Energoelektr. 660 
T-16 Zespół Obr. Skraw. + Prognoz. Par. Masz. 624 
f T-16a Zespół Obr. Prac. Mont. Prod. Skr. 660 
T-17 Zespół Prac. Techn. i Normow. Prod. Jedn. *624 
T-18 Zespół Oprac. Norm. Mater. + NZ 726 
BT-2 Kier. Prac. Konstr. Pom. Warsztatowych 564 
T-21 Zespół Konstr. p.w. z zakresu Tłocznictwa 564 
RLE Laboratorium 214 
RLE Kier. Pracowni Elektrycznej 567 
+ RLE1 Zespół Urządzeń Energoelektrycznych 567 
RLE2 Zespół Urządzeń Przeciwwybuchowych i różnych 389 
Pracownia Studiów i Rozwoju oraz Ośr. Informacji 
RSP Kierownik Pracowni 
f Zespół Prognoz Technicznych 302 


Zespół Wydawniczy 


Symbol 


Nazwa abonenta 


Zespół Normalizacji 

Zespół Inform. Nauk. Technicznej 
Biblioteka Techniczna 

Zespół Wydawnictw 

Proj. Form. Przemysł. 

Rzecznik Patentowy 

Dział Ogólnotechniczny 

Dział Osobowy, Zatrudnienia i Administracji 
Pion Głównego Księgowego 

Główny Księgowy 

Kier. Dz. Ekonomiczno-Handlowego 
Kierownik Sekcji Finansowo-Księgowej 
Kasa OBR-u 

Warsztat pierwowzorów 

Warsztat pierwowzorów elektroniki 
Rejonowe Centrum Obliczeniowe 
Kierownik 


Zespół organizacji przebiegu procesów produkcji 


Zespół Informatyki i przetwarzania danych 


Zespół badania metod kierowania i zarządzania 


Zespół weryfikacji zamówień 


Telefony 
zewnętrzne 


Ważniejsze numery zewnętrzne 


1. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, 
ul. Krucza, 00-522 Warszawa, centrala telefoniczna nr 28-02-81 do 89 
V-ce Min. mgr inż. M. Nawrot 28-79-89 

2. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektr. ,EMA", 
ul. Senatorska 10, 00-075 Warszawa, 


centrala telefoniczna 27-90-41 , 
Dyrektor Naczelny 26-05-53 
Dyrektor Techniczny 27-27-45 
Dyrektor Ekonomiczny 26-07-63 
Dyrektor d/s Produkcji 27-65-92 
Dyrektor d/s Inwestycji 28-09-20 
Główny Księgowy 26-08-60 
3. Zarząd Główny Związku Zawodowego Metalowców, 
ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, centrala telef. 31-40-21 do 29 
4, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, 
ul. Jagiellońska 3, 85-067 Bydgoszcz n-ry 2-18-31 A 
2-18-41 
2-26-33 
2-52-75 
2-18-35 


(po godz. 15,00) 


6. 


= 


Komitet Wojewódzki PZPR w Bydgoszczy, 
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz 
centrala telefoniczna 

I Sekretarz 

Sekretarz Organiz. 

Sekretarz Ekonomiczny 

Sekretarz Propagandy 

Zarząd Okręgowy Związku Zawodowego Metalowców, 
ul. Floriana 6, 85-030 Bydgoszcz 


Zakłady Elektromechaniczne „Belma”, ul. Grunwaldzka 32, 


85-236 Bydgoszcz 
centrala telefoniczna 


Dyrektor Naczelny 

Dyrektor Techniczny 

Dyrektor Ekonomiczny 

Dyrektor Adm. Handlowy 

Główny Księgowy 

Zakłady Radiowe , Eltra", ul. Sobieskiego 1, 
85-060 Bydgoszcz 


2-00-41 
2-04-44 
2-03-06 
2-04-47 
2-04-52 


2-00-96 
2-13-83 


2-90-41 
-12-81 
2-31-93 
2-31-87 
2-73-40 
2-33-47 
2-33-64 


O © 


9. Zakłady Rowerowe, ul. Fordońska 246, 
85-766 Bydgoszcz 4-20-01 
2-40-51 


Instytucje i zakłady na terenie miasta Torunia: 


1. Komitet Miejski PZPR, ul. Krasińskiego 4 800-96 
I Sekretarz nr 261-55 
II Sekretarz 222-20 
III Sekretarz 214-70 

2. Prezydium MRN, PI. Armii Czerwonej 3 
centrala telefoniczna 220-81 
210-81 
Przewodniczący MRN 225-55 
Z-ca Przewodniczącego 248-57 
II Z-ca Przewodniczącego 258-42 
Sekretarz 231-31 

3. Banki — NBP: 

I Oddział, Wały Sikorskiego 15, 230-13, 
II Oddział, PI. Rapackiego 1 210-07 
236-58 


245-63 


do 15 


4. Milicja Obywatelska — Komenda Miejska, ul. Bydgoska 39 


pogotowie 997 

centrala 260-81 

komisariat I 250-15 

komisariat II 302-17 

komisariat III 250-18 
i 5. Biura informacyjne: 

dworzec autobusowy PKS 228-42 

dworzec kolejowy PKP Toruń Gł. 272-22 

6. Szpitale 
Nr 1, ul. Batorego 17 310—33 
Nr 2, ul. Św. Józefa 53 210-71, 252-03 


252-30, 252-45 


253-41, 257-53 
283-44 
Miejski—zakażny, ul. Curie-Skłodowskiej 27 300-45 
Miejski Dziecięcy, Szosa Bydgoska 1 250-78 
7. Straż pożarna Miejska Komenda, ul. Prosta 32 
centrala telefoniczna 260-58 
alarmowy 998 


- powiat. kom 239-70 


Spis telefonów jednostek organizacyjnych nadzorowanych 


przez Zjednoczenie Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych ,EMA" 


w Warszawie. 


Nazwa i adres jednostki organizacyjnej 


i nr dalekopisu 


Centrala 


1 


„Emit” Z-dy Wytwórcze Maszyn Elektrycznych 
i Transformatorów im. Wilhelma Piecka 

99-320 Żychlin 

ul. Narutowicza 72 

pow. Kutno 

woj. łódzkie 


Fabryka Maszyn i Narzędzi Elektrycznych 
43-400 Cieszyn 
ul. 1 Maja 19 


Zakład Doświadczalny 
43-400 Cieszyn 
ul. Armii Ludowej 11 


„Emit” Żychlin 
tx 88221 
emit-pl 


Cieszyn 
tx 0312228 


fme. pl. 


3 


14, 56, 83, 
84, 94, 127, 
128 


15-80 do 86 
i 15-89 


Odlewnia Żeliwa 

44-240 Żary 

ul. Rybnicka 10 

woj. katowickie 

Siedlecka Fabryka Maszyn Elektrycznych ,FAMA" 
08-100 Siedlce 

ul. Obrońców Stalingradu 

Zakłady Konstrukcy jno-Doświadczalne 
Przemysłu Maszyn Elektrycznych ,,KOMEL" 
40-082 Katowice 

ul. Sobieskiego 7 


Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne 
40-014 Katowice 
ul. Mariacka 23 


Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze 
Maszyn Elektrycznych ,DOLMEL" 
im. Feliksa Dzierżyńskiego 

53-609 Wrocław 

ul. Pstrowskiego 10 


Odlewnia Żary 
tx 0312312 
fme. pl. 


, FAMA"' 
Siedlce 
tx 814745 
Komel" 
Katowice 
tx 031411 


„DOLMEL' 
Wrocław 
tx 034236 
dzwme-pl. 


82-51/ 
50-83 


392-71 


370-21 


350-31 


do 


do 7 


do 


38 


1 


ro 


Zakład Doświadczalny 

przy przedsiebiorstwie ,,.DILMEL" 

53-609 Wrocław 

ul. Pstrowskiego 10 

Pracownia Projektowo-Technologiczna 
przy przedsiębiorstwie ,DOLMEL" 

50-421 Wrocław 

ul. Na Grobli 28 

Fabryka Silników Elektrycznych ,BESEL" 
79-300 Brzeg 

ul. Trzech Kotwic 6 

Fabryka Silników Elektrycznych „TAMEL" 
33-100 Tarnów 

ul. Elektryczna 2 


Fabryka Maszyn Elektrycznych 
i Motoreduktoröw ,INDUKTA" 
43-300 Bielsko-Biała 

ul. R. Luksemburg 22 


36 


„BESEL" 
Brzeg 

tx 033246 opsil-pl. 
„TAMEL" 
Tarnów 

tx 032288 
Tamel-pl. 
»LNDUKTA" 
Bielko-Biata 
tx 0312256 
inbe-pl. 


350-31 do 38 


` 
ur 
O 


801-80 


50-01 


282-01 do 09 


1 


2 * 3 


Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych 
„WAMEL' 

02-255 Warszawa 

ul. Krakowiaków 16 

Mikołowska Fabryka Transformatorów ,MEFTA” 
43-190 Mikołów 

ul. Fabryczna 3/5 


Wielkopolska Fabryka Maszyn Elektrycznych 
„WIFAMEL" 

60-537 Poznań 

ul. Kościelna 37 

Fabryka Silników Elektrycznych 

Małej Mocy ,,SILMA" 

42-560 Zagórze k/Dąbrowy 


ul. Armii Czerwonej 124 


Krakowskie Zakłady Maszyn Elektrycznych 
n KARELMA" 

58-573 Piechowice 

ul. Swierczewskiego 11 


WAMEL" 46-04-71 
Warszawa 
tx 81445 pl 


„MEFTA" 262-260 
Mikołów 262-377 
tx 0312331 mefa-pl. 262-376 
WIFAMEL" 456-03 

Poznan 


tx 0415372 


„ SILMA" 62-36-01 
Zagórze do 06 


tx 03155504 


„KARELMA' 325-328 
Piechowice 

tx 034578 

Karel-pl. 


n 


Wyroby Elektroweglowe i Elektrotechniczne 


„Elektrocarbon" 
42-600 Tarnowskie Góry 
ul. Fabryczna 28 


Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej 


im. Bojowników PPR 

91-224 Łódź 

ul. Aleksandrowska 67/93 

Pracownia Projektowo-Technologiczna 
93-574 Łódź 

ul. Świerczewskiego 70 


Fabryka Aparatów Elektrycznych 
Niskiego Napięcia ,FANINA" 
37-700 Przemyśl 

ul. Lwowska 37 


Zakłady Aparatury Elektrycznej , ELESTER" 


90-347 Łódź 
ul. Przędzalniana 71 


38 


ELEKTROCAR- 85-20-61 do 
BON 63 

Tarn. Góry 

tx 0315283 

elka 

ELTA" 591-40 
Łódź 

tx 088361 

tx 088212 


681-13 
FANINA" 50-21 do 23 
Przemyśl 
tx 83205 
inina pl. 
ELESTER" 643-44 
Łódź 


tx 88231 lester pl. 


1 


Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Aparatury Manewrowej , ORAM" 
90-312 Łódź PI. Zwycięstwa 2 


Fabryka Aparatury Elektrycznej ,ELFA" 

63-500 Ostrzeszów woj. poznańskie 

ul. Pocztowa 7 

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Rozdzielczych 

i Elementów Zeliwnych „Blachownia 

42-290 Blachownia k/Częstochowy 

ul. 1 Maja 

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne ,,BELMA" 
85-236 Bydgoszcz 

ul. Grunwaldzka 32 


Oddział Białebłota 

pow. Bydgoszcz 

Zakład Transportu Samochodowego 
85-372 Bydgoszcz 

ul. Łochowska 61 


„ELFA” 

Ostrzeszów 

tx 0412474 
APAZEL" 


Blachownia 


k/Czestochowy 


(X. 
„BELM A” 
Bydgoszcz 
tx 86391 


belma-pl 


[N 
N 


441-64 
440-71 


212-81 


do 


do 


do 
do 


86 


1 


Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury 
Niskiego Napięcia , APATOR" 

87-100 Toruń 

ul. 22 Lipca 13/29 


Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Urządzeń Sterowania Napędów 
87-100 Toruń 


ul. 22 Lipca 13/29 


Fabryka Aparatów Elektrycznych ,APENA" 
43-300 Bielsko-Biała 
ul. Leszczyńska 6 


Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego 
Napięcia ,ZWAR" im. Dymitrowa 

04-713 Warszawa 

ul. Zegańska 1 

Łódzkie Zakłady Aparatury Elektrycznej 
„APAREL" 

90-536 Łódź ul. Gdańska 138 


40 


„APATOR" 
Toruń 
tx 8640 


apator pl 


APENA" 
Bielsko-Biała 
tx 0312206 
apena-pl 
»ZWAR" 
Warszawa 
tx 813449 


zwar-pl 


„APAREL' 
Łódź 
tx 88445 


300-31 do 35 


300-31 do 35 


210-11 


12-00-11 


do 19 


661-22 


1 


Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury 


Precyzyjnej ,FAEL" 
57-200 Ząbkowice Śląskie 
ul. Waryńskiego 3 


Fabryka Aparatury Elektrycznej ,,EFA"' 


05-400 Glina 
pow. Otwock 
woj. warszawskie 


Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia 
Zakładów Przemysłu Maszyn i Aparatów 


Elektrycznych „PROMEL" 
44-100 Gliwice 

ul. Kościuszki 1 
»PROMEL" — Oddział 
40-101 Katowice 

ul. Dzierżyńskiego 184 


Biuro Sprzedaży Maszyn i Aparatów Elektrycznych 


00-082 Warszawa 
ul. Senatorska 10 


„FAEL” 637 
Ząbkowice Śląskie 

tx 034312 

fael-pl 

„UFAĆ 79-20-81 
Glina 

tx 813217 

efa-pl 

„PROMEL'" 91-72-11 
Gliwice 

tx 0312307 

bpt-pl 


tx 0315310 367-60 
MELBIURO 27-90-41 


Warszawa do 45 
tx 813410 BSMiAE 


Instytut Elektroniki 
04-703 Warszawa-Międzylesie 
ul. Pożaryskiego 28 


Oddział Instytutu Elektrotechniki 
80-557 Gdańsk 
ul. Marynarki Polskiej 12/14 


Oddział Instytutu Elektrotechniki 
91-224 Łódź 
ul. Aleksandrowska 67/93 


Oddział Instytutu Elektrotechniki 
50-369 Wrocław 
ul. M. Curie Skłodowskiej 55/61 


Zakład Doświadczalny 
04-703 Warszawa-Międzylesie 
ul. Pożaryskiego 28 


42 


IEL 
Warszawa 
tx 813279 
lel-pl 
IELMOR 
Gdańsk 

tx 051242 
pl 
„ELTA" 
pl 88361 


IELMAT 
Wrocław 
tx 034435 
ielow-pl 


INSTELTEBEKA 
Warszawa 
tx 813279 


12-20-00 


43-12-91 


58-150 


23-045 


1 


9 


3 


3ranzowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej 
i Ekonomicznej Przemysłu Maszyn i Aparatów 
Elektrycznych przy „IEL" 

04-703 Warszawa 

ul. Pożaryskiego 28 

Filia przy przedsiebiorstwie , KOMEL" 

40-014 Katowice 

ul. Mariacka 23 

Filia przy O.B.R.A.M. , ORAM" 

90-312 Łódź 

Pl. Zwycięstwa 2 

Branżowy Ośrodek Ekonomiki i Organizacji 
»EKOMA" 

91-224 Łódź 

ul. Aleksandrowska 67/93 

Oddział Terenowy d/s Organizacji Przedsiębiorstw 
Branży 

00-097 Warszawa 

ul. Fredry 8 


„KOLMEL'" 
Katowice 
tx 0312411 


»KOLMEL" 

Katowice 

tx 0312411 

Infape 

Lodz 

tx 88455 

nab LA. 

Lodz 

tx 88361 
88212 


12-20-60 


370-21 do 


638-00 


26-14-61 


591-40 


23 


Notatki 


Notatki 


Notatki 


Notatki 


Notatki 


